mgr DANIEL 


CHUCHRO 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, DZIADZIU, BRAT I SZWAGIER 
Zmarł nagle dnia 29 stycznia 1989 r., przeżywszy 77 lat. 


MSZA ŚWIĘTA oraz wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Salwatorskim na miejsce wiecznego 


spoczynku odbędzie się w poniedziałek dnia 6 lutego 1989 roku o godzinie 11.00, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA 


